Nusuk Care 


إشعار إنذار 


الموظف: 


لوحظ في يوم الموافق ل 
مخالفتك للائحة الانضباط والمواظبة في مشروع نسك عناية من خلال: 


5 الغياب عن العمل 

ه التأخر في الحضور 

ه عدم الانضباط بالموقع الحدد لك 
ه عدم اتباع توجيهات المشرف 

ه الانسحاب من الموقع 


ه عدم الالتزام بالزي 


وعليه جرى الإنذار, وف حال تكرار المخالفة سيتم تطبيق اللوائح والقوانين الخاصة بذلك. 


© مشروع نسك عناية - حج 2024 


